184 


øgffl 26 m & B 


,0 ^ ^ ^ 7 Kiyotaka HiSAUCHI: Cordntilla 

varia, is cultivated i:a Tokyo. 
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c. glauca L. i C. scorpioides Koeh , 
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Coronilla glauca &l C. scorpioides were reeorded by J. Matsumura in the 
Tokyo Botanical Magazine Vol. XVI (1902). Recently C. y< 2 m L. has been 
found cultivated in Tokyo. 
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